BOLETÍN 




OFICIAL 



DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



BUENOS AIRES, LUNES 25 DE SETIEMBRE DE 1995 



ANO CIII 



$0,90 



N° 28.235 



3 S CONTRATACIONES 



MINISTERIO DE JUSTICIA 
Dr. Rodolfo C. Barra 
MINISTRO 



SECRETARIA DE ASUNTOS REGÍSTRALES 

Dr. José A. Pradelu 
SECRETARIO 



DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 

Dr. Rubén A. Sosa 

DIRECTOR NACIONAL 



Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 
N 9 405.351 



Domicilio legal: 
Suipacha 767 1 008 - Capital Federal 



Tel. y Fax 322-3788/3949/ 
3960/4055/4056/41 64/4485 




Suministros 



Armas, accesorios, repuestos y 
municiones 



FABRICA MILITAR DE PÓLVORAS 
Y EXPLOSIVOS "VILLA MARÍA" 
CONCURSO DE PRECIOS N° 44/95 

OBJETO: Saquetes para mortero 120 mm. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Oficina de Compras, FMPE "VM", 
Villa María, Córdoba. 
, Valor del pliego: $ 7.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Oficina 
de Compras, FMPE "VM", Villa María, Córdoba. 

Apertura: Oficina de Compras, FMPE "VM", 
Villa María, Córdoba, el día 28 de setiembre de 
1995 alas 10:00 hs. 

e. 25/9 N" 36.360 v. 26/9/95 



Blanco 



DmECCION DE INTENDENCIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 000020/95 



OBJETO: Adquisición de efectos de cama. 



Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Av. Santa Fe 4815. Palermo. Capi- 
tal, 2 o piso. Dpto. Contrataciones, de lunes a 
viernes de 8:00 a 12:30 hs. 

Valor del pliego: Pesos quinientos, con cero 
evos. 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 
Santa Fe 48 15, Palermo, Capita.. 2° piso. Dpto. 
Contrataciones, de lunes a viernes de 8:00 a 
12:30 hs. 

Apertura: El día 10 de octubre de 1995 a las 
9:00 horas. 

Observaciones: El valor del pliego deberá 
abonarse en moneda de curso legal. 

e. 25/9 N° 36.367 v. 4/10/95 



Cables eléc. y eq. p/generar y 
distribuir electricidad 



DIRECCIÓN NACIONAL 

DEL ANTARTICO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD T 

FINANZAS 

OFICINA DE COMPRAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 45/95 

OBJETO: Adq. grupo electrógeno 
Kawasaky, motobombas portátiles para com- 
bustible Darley. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Oficina de Compras - Cerrito 1248 
Cap. Fed. de 10 a 12 hs. Tel. /Fax: 813-7883. 

Valor del pliego: $ 100,00 (pesos cien). 

Lugar de presentación de las ofertas: Oficina 
de Compras - Cerrito 1248 Cap. Fed. de 10 a 
12 hs. 

Apertura: Oficina de Compras, Cerrito 1248 
- Cap. Fed. El día 29 de setiembre de 1 995, a las 
12.00 hs. 

e. 22/9 N° 36.288 v. 25/9/95 



Combustibles, lubricantes y aceites 



EJERCITO ARGENTINO 

BATALLÓN INGENIEROS ANFIBIOS 121 

LICITACIÓN PRIVADA N° 18/95 

OBJETO: Combustible y lubricante. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Av. Candioti s/n, Santo Tome (SF), 
Santo Tome (SF). 

Valor del pliego: $ 30.00 

Lugar de presentación de las ofertas: B Ing. 
Anf. 121. 

Apertura: B. Ing. Anf. 121, el día 29 de 
setiembre de 1995, a las 10.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.278 v. 25/9/95 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
INSTRUCCIÓN E. S. F. A. 
LICITACIÓN PUBLICA N° 45/95 

OBJETO: Combustibles y lubricantes. 

Lugar de consulta y retiro de pliegos: Av. 
Fuerza Aérea km. 4 y 1/2 en División Econo- 
mía, de 8 a 12 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: En la 
Mesa de Entradas del Instituto. 

Apertura: En el Instituto (Sala de Conferen- 
cias Subdlrección) — 5103 — Córdoba, Capital. 
El día 2 de octubre de 1995, a las 10.00 horas, 
e. 22/9 N° 36.282 v. 25/9/95 



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PRIVADA N° 07/95 
(3er. Distrito) 

OBJETO: Adquisición de combustibles. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Sede 3er. Distrito, Avda. Mate de 
Luna 1975, San Miguel de Tucumán. 

Valor del pliego: $ 10,00 

Lugar de presentación de las ofertas: Sede 
3er. Distrito, Avda. Mate.de Luna 1975, San 
Miguel de Tucumán. 

Apertura: El día 29 de setiembre de 1995 a 
las 11:00 horas. 

e. 25/9 N° 36.345 v. 26/9/95 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE OPERACIONES AEREAS 
n BRIGADA AEREA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 25/95 

OBJETO: Adquisición de combustibles (gas 
oil y nafta). 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: División Economía de la II Brigada 
Aérea, Av. J. Newbery s/N", Paraná (E.R.). 

Valor del pliego: S/C. 

Lugar de presentación de las ofertas: II Bri- 
gada Aérea - División Economía. 

Apertura: El día 3 de octubre de 1995 a las 
9:30 horas. 

e. 25/9 N° 36.356 v. 26/9/95 



Efectos varios 



DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 000019/95 

OBJETO: Adquisición de efectos para re- 
paración de instrumental de banda. 

Consultas y retiro de pliegos: Av. Santa Fe 
4815. Palermo, Capital, 2° Piso, Dpto. Contra- 
taciones, de lunes a viernes de 8.00 a 12.30 hs. 

Valor del pliego: $ 1 80,00 (Pesos ciento ochen- 
ta, con cero evos.). 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 
Santa Fe 48 15, Palermo, Capital. 2° Piso, Dpto. 
Contrataciones, de lunes a viernes de 8.00 hs. 
a 12.30 hs. 

Apertura: El 28 de setiembre de 1995 a las 
12.00 hs. 

Observaciones: El valor del pliego deberá 
abonarse en moneda de curso legal. 

e. 14/9 N° 36.027 v. 25/9/95 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 
LICITACIÓN PUBLICA N" 04 

OBJETO: Adquisición de cinco (5) posicio- 
nadores manuales "G.P.S.". 

Lugar donde pueden retirarse o consultar 
los pliegos: Azopardo 3 1 3 - (550 1) - Godoy Cruz 
- Mendoza. 
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Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Azo- 
pardo 313 - (5501) - Godoy Cruz - Mendoza. 

Apertura: Azopardo 313 - Godoy Cruz - Men- 
doza - 29 de setiembre de 1995 a las 11,00 
horas. 

e. 2 1 /9 N° 36.250 v. 25/9/95 



BIBLIOTECA DEL CONGRESO 

DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PRIVADA N° 035/95 

OBJETO: Adquisición de materiales para 
tapicería. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Departamento Tesorería, H. Yrigo- 
yen 1844, p. b.. Capital Federal, horario 10.00 
a 17.00 hs. 

Valor del pliego: 5,00 (pesos: cinco). 

Lugar de presentación de las ofertas: A. Alsi- 
na 1922, 2° piso, Capital Federal, de 8.00 a 
18.00 horas. 

Apertura: A. Alsina 1922, 2 o piso, el día 2 de 
octubre de 1995, a las 12.00 hs. 

e. 22/9 N° 36.292 v. 25/9/95 



MINISTERIO DE SALUD T 
ACCIÓN SOCIAL 
SECRETARIA DE SALUD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 00019/95 

OBJETO: Adq. de insecticida deltrame- 
trina. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Av. 9 de Julio 1 925, 3° Piso, Capital 
Federal. 
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Valor del pliego: $ 2000 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 9 de 
Julio 1925. Dpto. Compras, Depto. de Com- 
pras. 

Apertura: el día 4 de octubre de 1995, a las 
14.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.293 v. 27/9/95 



DIRECCIÓN NACIONAL 

DEL ANTARTICO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD T 

FINANZAS 

OFICINA DE COMPRAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 46/95 

OBJETO: Adquisición unidad condensa- 
dora maraca Acmarmetic, modelo Esam 0150 
Cas. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Oficina de Compras - Cerrito 1248 
Cap. Fed. de 10 a 12 hs. Tel./Fax: 813-7883. 

Valor del pliego: $ 40.00 (pesos cuarenta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Oficina 
de Compras - Cerrito 1248 Cap. Fed. de 10 a 12 
hs. 

Apertura: Oficina de Compras. Cerrito 1248 
- Cap. Fed. El día 13 de octubre de 1995. a las 
ll.OOhs. 

e. 22/9 N° 36.294 v. 25/9/95 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 61 

OBJETO: Servicio de mantenimiento pre- 
ventivo y correctivo de 20 (veinte) equipos 
NCR 7750 ubicados en las siguientes sucur- 
sales: 4 en Córdoba, 4 en Rosario, 2 en Plaza 
de Mayo, 1 en Salta, 2 en Tucumán, 2 en 
Mendoza, 1 en Paraná (Entre Ríos) 2 en Mar 
del Plata y 2 en Santa Fe y 2 (dos) concentra- 
dores 6080, ubicados en las sucursales Cór- 
doba y Rosario. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Departamento de Compras. Barto- 
lomé Mitre 326. 3 o Piso. Local 310. Capital 
Federal de 10 a 15 hs. 

Apertura: el día 6 de octubre de 1995. a las 
11.30 horas. Lugar: Depto. de Compras. Lo- 
cal 310. 

e. 22/9 N° 36.295 v. 27/9/95 



DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

ANTARTICO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

Y FINANZAS 

OFICINA DE COMPRAS 

LICITACIÓN PRIVADA N° 52/95 

OBJETO: Instalación de fuerza motriz y 
provisión equipos de aire acondicionado. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Oficina de Compras, Cerrito. 1248, 
Cap. Fed., de 10:00a 12:00 hs. -Tel./Fax: 813- 
7883. 

Valor del pliego: $ 40.00 (pesos cuarenta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Oficina 
de Compras, Cerrito 1248. Cap. Fed., de 10:00 
a 12:00 hs. 

Apertura: Oficina de Compras. Cerrito 1248, 
Cap. Fed.. el día 4 de octubre de 1995 a las 
1 1 :00 horas. 

e. 25/9 N° 36.352 v. 26/9/95 



Electricidad y ferretería eléctrica 



Eq. proc. automático de datos, soft, 
sum. y eq. apoyo 



BANCO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA 
CARPETA DE COMPRAS N° 9986 

OBJETO: Adquisición de 40 (cuarenta) 
pantallas luminosas con rotación de lámi- 
nas. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Florida 302, 7mo. Piso, Capital 
Federal. 

Valor del pliego: $ 150.- (Pesos: Ciento cin- 
cuenta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Florida 
302, 7mo. P. Cap. Fed. 

Apertura: el día 5 de octubre de 1995. a las 
11.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.289 v. 25/9/95 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

FACULTAD REGIONAL LA PLATA 

CONCURSO DE PRECIOS N° 020/95 

OBJETO: Provisión de microcomputado- 
ras e impresoras. 

Lugar donde pueden retirrse o consultarse 
los pliegos: U.T.N. F.R.L.P. 60 y 124 La Plata 
(C.P. 1900) 

Valor del pliego: $ 100,00 

Lugar de presentación de las ofertas: U.T.N. 
F.R.L.P. 60 y 124 La Plata (Departamento Con- 
table). 

Apertura: U.T.N. F.R.L.P.. el día 29 de se- 
tiembre de 1995. a las 18.00 hs. 

e. 22/9 N° 36.372 v. 25/9/95 



NACIÓN SEGUROS DE VIDA S. A 
NACIÓN SEGUROS DE RETmO S. A 
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 2 

OBJETO: Provisión e instalación de una 
red informática. 

Pliegos: Las personas físicas y jurídicas Invi- 
tadas a ofertar podrán retirar los pliegos en la 
sede de dichas empresas. Florida 202, Planta 
Baja, Capital Federal. 

Valor del pliego: Gratuito. 

Lugar de presentación de las propuestas: 
Florida N° 202, Planta Baja, hasta el día 27 de 
setiembre de 1995. a las 15.00 horas. 

Apertura: el día miércoles 27 de setiembre de 
1995, a las 15.30 horas en Florida N° 202. 
Planta Baja. 

e. 22/9 N° 36.286 v. 26/9/95 



POLICÍA federal argentina 

CONCURSO DE PRECIOS N° 203/95 
DI LLAMADO 

OBJETO: (7025/35) Provisión de compu- 
tadoras e impresoras. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: División Contrataciones. Superin- 
tendencia de Administración, sita en Av. Riva- 
davia 1330. piso 4 o . Capital Federal. De lunes 
a viernes en el horario de 8.00 a 13.00 hs. 

Valor del pliego: $ 80.00 

Apertura: el día 28 de setiembre de 1995. a 
las 10.00 horas. 

e. 22/9 N" 36.287 v. 25/9/95 



BANCO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 
CONCURSO DE PRECIOS N° 
CARPETA DE COMPRAS N° 10007 

OBJETO: Adquisición de formularios va- 
rios. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Florida 302, 7mo. Piso, Capital 
Federal. 

Valor del pliego: $ 50.- (Pesos: Cincuenta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Florida 
302. 7mo. P. Cap. Fed. 

Apertura: el día 3 de octubre de 1995, a las 
1 1 .00 horas. 

e. 22/9 N° 36.290 v. 25/9/95 



ARMADA ARGENTINA 

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 2240/95 

OBJETO: (7030) Por la provisión e instala- 
ción de un Sistema de Control de Presentls- 
mo y Liquidación de Horas para el Personal. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Departamento Contabilidad Arse- 
nal Naval Puerto Belgrano. Teléfono 0932-8- 
6972/6974. 

Valor del pliego: Pesos treinta ($ 30,00). 

Presentación de pliegos y apertura: El día 2 
de octubre de 1995 a las 10:00 horas. 



Eq. y sum. medicina, odontología y 
veterinaria 



NOTA: Para presentar ofertas es requisito 
estar inscripto en el Registro de Proveedores de 
la Armada y Registro de Proveedores y Organis- 
mos Beneficiarios de Pagos por el Tesoro Nacio- 
nal. 

e. 25/9 N° 36.361 v. 26/9/95 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
MEDICAS "ALFREDO LANAR!" 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 421 

OBJETO: Adquisición de oxigeno liquido y 
medicinal. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Donato Alvarez 3150, 3 o piso, Of. de 
Compras de 8.00 a 12.00 únicamente. 

Valor del pliego: $ 50,00 

Lugar de presentación de las ofertas: Donato 
Alvarez 3150. 3 o piso, Of. de Compras de 8.00 
a 12 hs. únicamente. 

Apertura: el día 2 de octubre de 1995. a las 
9.00 horas. 

e. 22/9 N" 36.283 v. 25/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 632/95 

OBJETO: Drogas, reactivos y productos 
quimicos. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: I. O. S. E. Paso 551, Cap. Fed. Pta. 
Baja, Of. de Compras, de lunes a viernes de 
8.00 a 11.45hs. 

Valor del pliego: Pesos doscientos cincuenta 
($ 250.00). 

Lugar de presentación de las ofertas: IOSE, 
Paso 551, Cap. Fed. Planta Baja, Guardia de 
Prevención. 

Apertura: el día 2 de octubre de 1995, a las 
10.30 horas. 

Horario venta de pliego: Días hábiles de 8.00 
a 1 1 .45 hs. (hasta el día hábil previo a la 
apertura). 

e. 22/9 N° 36.284 v. 25/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 633/95 

OBJETO: Material de curación, cirugía, 
clínica y útiles de farmacia y laboratorio. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: I. O. S. E. Paso 551. Cap. Fed. Pta. 
Baja. Of. de Compras, de lunes a viernes de 
8.00 a 11.45hs. 

Valor del pliego: Pesos ciento veinte ($ 120.00). 

Lugar de presentación de las ofertas: IOSE, 
Paso 551. Cap. Fed. Planta Baja. Guardia de 
Prevención. 

Apertura: el día 2 de octubre de 1995. a las 
1 1 .00 horas. 

Horario venta de pliego: Días hábiles de 8.00 
a 11.45 hs. (hasta el día hábil previo a la 
apertura). 

e. 22/9 N° 36.285 v. 25/9/95 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

RIO CUARTO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 13/95 

OBJETO: (6505) Drogas y reactivos. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Dirección de Contrataciones, Ruta 
36 Km 601 (5800) Río Cuarto. Cba.. en el 
horario de 8:00 a 13:00 hs.; y en Delegación en 
Buenos Aires de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Callao 332, I o piso. Capital Federal, en 
el horario de 10:00 a 15:00 horas. 

Valor del pliego: Setenta pesos ($ 70,00). 

Lugar de presentación de las ofertas: Direc- 
ción de Contrataciones, Ruta 36 Km. 60 1 (5800) 
Río Cuarto, Cba. 

Apertura: El día 4 de octubre de 1995 a las 
10:00 horas. 

e. 25/9 N° 36.354 v. 26/9/95 



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 
CONCURSO DE PRECIOS N° 257/95 

OBJETO: Adquisición de centrifuga de 
mesa. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Lavalle 1702.- Entrepiso. Capital 



Federal. Horario de 12:30 a 17:30 hs. 

Valor del pliego: Pesos tres ($ 3.00). 

Lugar de presentación de las ofertas: Lavalle 
1702. Entrepiso. Capital Federal. 

Apertura: Lavalle 1702, Entrepiso, Capital 
Federal, el día 29 de setiembre de 1995 a las 
17:00 horas. 

e. 25/9 N° 36.363 v. 25/9/95 



Equipo de control de tiro 



MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 
LICITACIÓN PRIVADA N" 04/95 

OBJETO: (1290) Equipo de video para 
simulador de tiro. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Zufriategui 4380 - 1- piso Villa 
Martelli Pcia. de Bs. As. - Dirección de Adminis- 
tración - Dpto. Compras y Contrataciones. 
Horario: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs. 

Valor del pliego: $ 290.00. 

Los mismos deberán ser retirados personal- 
mente, y hasta 24 hs. antes de la apertura. 

Lugar de presentación de las ofertas: Zufria- 
tegui 4380 - 1" piso Villa Martelli Pcia. de Bs. 
As. - Dirección de Administraciones - Dpto. 
Compras y Contrataciones. 

Apertura: Zufriategui 4380 - 1" piso - Villa 
Martelli - Pcia. de Bs. As. Día: 28/09/95 a las: 
09:30 hs. 

e. 25/9 N° 36.373 v. 26/9/95 



NOTA: Se publica en las fechas en razón de 
haberse omitido en las ediciones del día 19/9 y 
20/9/95. 



Equipos y reptos. c/incendio, rescate 
y seguridad 



ARMADA ARGENTINA 

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 2239/95 

OBJETO: (4240) Por la adquisición de ele- 
mentos de seguridad y protección personal 
(botines, cascos, guantes, anteojos, antipa- 
rras, protector auditivo y facial, arnés, res- 
pirador filtrante y cartuchos, máscara p/ 
soldadura, delantal p/soldadura y p/labora- 
torio, extintor de polvos quimicos). 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Departamento Contabilidad Arse- 
nal Naval Puerto Belgrano. Teléfono 0932-8- 
6972/6974. 

Valor del pliego: Pesos cincuenta ($ 50.00). 

Presentación de pliegos y apertura: El día 3 
de octubre de 1995 a las 10:00 horas. 



NOTA: Para presentar ofertas es requisito 
estar inscripto en el Registro de Proveedores de 
la Armada y Registro de Proveedores y Organis- 
mos Beneficiarios de Pagos por el Tesoro Nacio- 
nal. 

e. 25/9 N° 36.362 v. 26/9/95 



Impresos 



DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 000021/95 

OBJETO: Adquisición de formularios im- 
presos. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Av. Santa Fe 4815. Palermo. Capi- 
tal. 2° piso, Dpto. Contrataciones, de lunes a 
viernes de 8:00 a 12:30 hs. 

Valor del pliego: Pesos trescientos cincuenta, 
con cero evos. 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 
Santa Fe 48 1 5, Palermo, Capita. . 2° piso, Dpto. 
Contrataciones, de lunes a viernes de 8:00 a 
12:30 hs. 

Apertura: El día 10 de octubre de 1995 a las 
10:00 horas. 

Observaciones: El valor del pliego deberá 
abonarse en moneda de curso legal. 

e. 25/9 N° 36.366 v. 4/10/95 
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Maquinarias p/imprenta, reptos., 
acc. y suministros 



IMPRENTA DEL CONGRESO 

DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 506 

OBJETO: Adquisición de elementos para 
Offset. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Alsina 1889, Piso I o , Capital Fede- 
ral, en la División Contrataciones de la Impren- 
ta del Congreso de la Nación, en el horario de 
14.00 a 18.00, hasta el dia 29-9-95, y hasta las 
16.00 hs. 

Valor del pliego: $ 100,00 (pesos cien). 

Lugar de presentación de las ofertas: Alsina 
1889, Piso I o , Capital Federal, en la División 
Contrataciones de la Imprenta del Congreso de 
la Nación. 

Apertura: Alsina 1889, Piso 1°, Capital Fede- 
ral, en la División Contrataciones de la Impren- 
ta del Congreso de la Nación, el día 3 de octubre 
de 1995, a las 16.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.277 v. 25/9/95 



Máquinas y suministros para oficina 



COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES 
DE LA DIRECCIÓN DE 
APOYO LOGISTICO DE 
GENDARMERÍA NACIONAL 
LICITACIÓN PRIVADA N" 324/95 

OBJETO: Adquisición de elementos varios 
para escritura. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Dirección de Apoyo Logístico Dpto. 
Contrataciones, en horario de 8:00 a 13:00. 
Tel.: 313-4279, sito en Pta. Baja. 

Valor del pliego: $ 150,00 

Lugar de presentación de las ofertas: Comi- 
sión de Preadjudicaciones de la Direc. de Apoyo 
Logístico, sito en Pta. Baja, Av. Ant. Arg. y 
Gendarmería Nacional N° 2258. 

Apertura: Sala de Apertura de la Direc. de 
Apoyo Logístico de Gendarmería Nacional, el 
día 3 de octubre de 1995 a las 10:00 horas. 

e. 25/9 N° 36.351 v. 26/9/95 



Materiales de ferretería y abrasivos 



DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

ANTARTICO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

Y FINANZAS 

OFICINA DE COMPRAS 

LICITACIÓN PRIVADA N° 51/95 

OBJETO: Adquisición de elementos de 
ferretería y electrónica (caja de herramien- 
tas, fichas macho, tester, termómetro digi- 
tal, etc.). 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Oficina de Compras. Cerrito 1248, 
Cap.Fed.,de 10:00a 12:00 hs. -Tel. /Fax: 813- 
7883. 

Valor del pliego: $ 10,00 (pesos diez). 

Lugar de presentación de las ofertas: Oficina 
de Compras, Cerrito 1248. Cap. Fed., de 10:00 
a 12:00 hs. 

Apertura: Oficina de Compras, Cerrito 1248, 
Cap. Fed., el día 3 de octubre de 1995 a las 
1 1 :00 horas. 

e. 25/9 N° 36.353 v. 26/9/95 



Materiales para construcción y 
edificación 



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 01/95 
(24° DISTRITO) 

OBJETO: Obra: Ruta Nac. N° 3, Pro- 
vincia de Tierra del Fuego; Tramo: Lago Es- 
condido-Rancho Hambre; Secciones: Varias. 
Tipo de Obra: Provisión, Transporte y Distri- 
bución de Ripio Zarandeado para Calzada. 

Presupuesto Oficial: $ 289.440,00 
Lugar donde pueden retirarse o consul- 
tarse los pliegos: Sede 24° Distrito, Avda. 
12 de Octubre 298, Ushuaia, Tierra del Fuego. 



Valor del pliego: $ 500.00 

Lugar de presentación de las ofertas: Sede 
24° Distrito, Avda. 12 de Octubre 298, 
Ushuaia, Tierra del Fuego (Oficina de Licitacio- 
nes y Compras). 

Apertura: el día 4 de octubre de 1995, a las 
9.30 hs. 

e. 19/9 N° 36.173 v. 25/9/95 



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/95 
(24° DISTRITO) 

OBJETO: Obra: Ruta Nac. N° 3, Provincia 
de Tierra del Fuego; Tramo: Rio Pipo-Lapa- 
taia; Secciones: Varias. Tipo de Obra: Provi- 
sión, Transporte y Distribución de Ripio 
Zarandeado para Calzada. 

Presupuesto Oficial: $ 289.440,00 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Sede 24° Distrito, Avda. 12 de 
Octubre 298, Ushuaia, Tierra del Fuego. 

Valor del pliego: $ 500.00 

Lugar de presentación de las ofertas: Sede 
24° Distrito, Avda. 12 de Octubre 298, 
Ushuaia, Tierra del Fuego (Oficina de Licitacio- 
nes y Compras). 

Apertura: el día 4 de octubre de 1995, a las 
10.00 hs. 

e. 19/9 N° 36.174 v. 25/9/95 



Muebles, artículos y útiles de uso 
doméstico 



POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
CONCURSO DE PRECIOS N° 357/95 
(2° Llamado) 

OBJETO: (7110) Provisión de escritorios, 
sillas, percheros, armarios, máquinas de 
escribir, mesas, etc. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: División Contrataciones, Superin- 
tendencia de Administración, sita en Av. Riva- 
davia 1330, piso 4°, Capital Federal, de lunes a 
viernes en el horario de 8:00 a 13:00 hs. 

Valor del pliego: $ 10,00 

Apertura: El día 29 de setiembre de 1995 a 
las 10:00 horas. 

e. 25/9 N° 36.355 v. 26/9/95 



Papel y cartón 



INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA 
PARA PAGO DE RETIROS Y 
PENSIONES MILITARES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 02/95 

OBJETO: Compra de papel y cartulinas. 



Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Cerrito 572. PB, Dpto. Compras de 
8.30 a 12.00 Hs. 

Valor del pliego: $ 84.00 

Lugar de presentación de las ofertas: Cerrito 
572, PB, Dto. Compras. 

Apertura: el día 28 de setiembre de 1995, a 
las 10.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.291 v. 25/9/95 



Productos alimenticios 



MINISTERIO DE JUSTICIA 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
PRISIÓN REGIONAL DEL NORTE (U. 7) 
LICITACIÓN PUBLICAN" 173/95 DN 1er. 
Llamado 

OBJETO: Adquisición artículos de alma- 
cén, lácteos, productos de granjas y materia 
prima para la elaboración del pan. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: En la D. G. A. (División Contratacio- 
nes) Paso 550, Capital Federal y/o en la Prisión 
Regional del Norte (U. 7) Las Heras 1555. 
Resistencia (Chaco). 

Valor del pliego: $ 30.00 (En efectivo). 

Lugar de presentación de las ofertas: En la 
Sección Compras de la Prisión Regional del 
Norte (U. 7) Las Heras 1555 Resistencia (Chaco). 

Apertura: En la Sección Compras (U. 7). El 

día 29 de setiembre de 1995, a las 9.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.279 v. 25/9/95 



MINISTERIO DE JUSTICIA 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
PRISIÓN REGIONAL DEL NORTE (U. 7) 
LICITACIÓN PUBLICA N° 174/95 DN 
ler. Llamado 

OBJETO: Adq. carne vacuna, pollo, gallina 
y derivados. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: En la D. G. A. (División Contratacio- 
nes) Paso 550, Capital Federal y/o en la Prisión 
Regional del Norte (U. 7) Las Heras 1555, 
Resistencia (Chaco). 

Valor del pliego: $ 30,00 (En efectivo). 

Lugar de presentación de las ofertas: En la 
Sección Compras de la Prisión Regional del 
Norte (U. 7) Las Heras 1555 Resistencia (Cha- 
co). 

Apertura: En la Sección Compras (U. 7). El 

día 29 de setiembre de 1995. a las 9.30 horas. 

e. 22/9 N" 36.280 v. 25/9/95 



MINISTERIO DE JUSTICIA 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
PRISIÓN REGIONAL DEL NORTE (U. 7) 
LICITACIÓN PUBLICA N° 175/95 
ler. Llamado 

OBJETO: Adquisición frutas, verduras, 
hortalizas. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: En la D. G. A. (División Contratacio- 
nes) Paso 550, Capital Federal y/o en la Prisión 
Regional del Norte (U. 7) Las Heras 1555, 
Resistencia (Chaco). 

Valor del pliego: $ 20.00 (En efectivo). 

Lugar de presentación de las ofertas: En la 
Sección Compras de la Prisión Regional del 
Norte (U. 7) Las Heras 1555 Resistencia (Cha- 
co). 

Apertura: En la Sección Compras (U. 7). El 

día 29 de setiembre de 1995, a las 10.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.281 v. 25/9/95 



SERV. PENIT. FEDERAL ARGENTINO 
CÁRCEL DE RIO GALLEGOS 
(UNIDAD 15) 

LICITACIÓN PUBLICA N° 194/95 
(1° Llamado) 

OBJETO: Contratar la adquisición de pan 
fresco. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Avda. Roca 154, Rio Gallegos. Sta. 
Cruz, o en la D.G.A. (Div. Contrataciones), Paso 
550. Capital Federal. 

Valor del pliego: Pesos cincuenta ($ 50.00). 

Lugar de presentación de las ofertas: Avda. 
Roca 154, Río Gallegos, Sta. Cruz. 

Apertura: El día 3 de octubre de 1995 a las 
10:30 horas. 

e. 25/9 N° 36.346 v. 26/9/95 



SERV. PENIT. FEDERAL ARGENTINO 
CÁRCEL DE RIO GALLEGOS 
(UNIDAD 15) 

LICITACIÓN PUBLICA N° 191/95 
(1° Llamado) 

OBJETO: Contratar la adquisición de artí- 
culos de almacén y productos lácteos. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Avda. Roca 154. Río Gallegos. Sta. 
Cruz, o en la D.G.A (Div. Contrataciones), Pasa 
550, Capital Federal. 

Valor del pliego: Pesos ochenta ($ 80,00). 

Lugar de presentación de las ofertas: Avda. 
Roca 154, Río Gallegos, Sta. Cruz. 

Apertura: El día 3 de octubre de 1995 a las 
9:30 horas. 

e. 25/9 N° 36.347 v. 26/9/95 



SERV. PENIT. FEDERAL ARGENTINO 
CÁRCEL DE RIO GALLEGOS 
(UNIDAD 15) 

LICITACIÓN PUBLICA N° 192/95 
(1° Llamado) 

OBJETO: Contratar la adquisición de car- 
ne vacuna deshuesada, pollos, panceta sala- 
da, chorizos blancos y colorados, carne de 
capón. 



Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Avda. Roca 1 54. Rio Gallegos, Sta. 
Cruz, o en la D.G.A. (Div. Contrataciones), Paso 
550. Capital Federal. 

Valor del pliego: Pesos cien ($ 100.00). 

Lugar de presentación de las ofertas: Avda. 
Roca 154, Rio Gallegos, Sta. Cruz. 

Apertura: El día 3 de octubre de 1995 a las 
9:00 horas. 

e. 25/9 N" 36.348 v. 26/9/95 



SERV. PENIT. FEDERAL ARGENTINO 
CÁRCEL DE RIO GALLEGOS 
(UNIDAD 15) 

LICITACIÓN PUBLICA N° 193/95 
(1° Llamado) 

OBJETO: Contratar la adquisición de fru- 
tas y verduras. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Avda. Roca 154, Río Gallegos, Sta. 
Cruz, o en la D.G.A. (Div. Contrataciones), Paso 
550, Capital Federal. 

Valor del pliego: Pesos cien ($ 100,00). 

Lugar de presentación de las ofertas: Avda. 
Roca 154, Rio Gallegos, Sta. Cruz. 

Apertura: El día 3 de octubre de 1995 a las 
10:00 horas. 

e. 25/9 N° 36.350 v. 26/9/95 



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
COLONIA PENAL "SUBPREFECTO 
MIGUEL ROCHA" (U. 5) 
LICITACIÓN PUBLICA N° 188/95 - D.N. 
(1° Llamado) 

OBJETO: (8905) Adquisición de carne va- 
cuna, de capón, de ave (pollo y gallina) y 
derivados de la carne, para el periodo no- 
viembre/diciembre de 1995. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Sección Compras (U. 5), Buenos 
Aires, s/N°. General Roca (R.N.). en días labo- 
rables de 8:00 a 13:00 hs., o en División Con- 
trataciones (D.N.), Paso 550, 2° p., Capital 
Federal, en días laborables de 13:00 a 17:00 
hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $ 70.00 (efectivo) 

Lugar de presentación de las ofertas: Sección 
Compras (U. 5), Buenos Aires s/N°, General 
Roca (R.N.). 

Apertura: Sección Compras (U. 5), Buenos 
Aires s/N°, General Roca (R.N.), el dia 2 de 
octubre de 1995 a las 9:00 horas. 

e. 25/9 N" 36.357 v. 26/9/95 



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
COLONIA PENAL "SUBPREFECTO 
MIGUEL ROCHA" (U. 5) 
LICITACIÓN PUBLICA N° 189/95 - D.N. 
(1° Llamado) 

OBJETO: (8915) Adquisición de frutas, 
verduras y hortalizas, para el periodo no- 
viembre/diciembre de 1995. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Sección Compras (U. 5). Buenos 
Aires, s/N°. General Roca (R.N.). en días labo- 
rables de 8:00 a 13:00 hs.. o en División Con- 
trataciones (D.N.). Paso 550. 2 o p.. Capital 
Federal, en días laborables de 13:00 a 17:00 
hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $ 30.00 (efectivo) 

Lugar de presentación de las ofertas: Sección 
Compras (U. 5), Buenos Aires s/N°, General 
Roca (R.N.). 

Apertura: Sección Compras (U. 5), Buenos 
Aires s/N°, General Roca (R.N.), el dia 2 de 
octubre de 1995 a las 9:15 horas. 

e. 25/9 N° 36.358 v. 26/9/95 



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
COLONIA PENAL "SUBPREFECTO 
MIGUEL ROCHA" (U. 5) 
LICITACIÓN PUBLICA N" 190/95 - D.N. 
(1° Llamado) 

OBJETO: (8915/20/30/45/50) Adquisi- 
ción de artículos de almacén, productos 
lácteos y de granja y materia prima para 
elaboración de pan, para el periodo noviem- 
bre/diciembre de 1995. 



4 Lunes 25 de setiembre de 1995 



BOLETÍN OFICIAL N° 28.235 3 a Sección "Contrataciones" 



Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Sección Compras (U. 5). Buenos 
Aires. s/N°. General Roca (R.N.). en días labo- 
rables de 8:00 a 13:00 hs.. o en División Con- 
trataciones (D.N.). Paso 550. 2° p.. Capital 
Federal, en días laborables de 13:00 a 17:00 
hs. , hasta el día anterior a la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $ 40,00 (efectivo) 

Lugar de presentación de las ofertas: Sección 
Compras (U. 5). Buenos Aires s/N°, General 
Roca (R.N.). 

Apertura: Sección Compras (U. 5), Buenos 
Aires s/N°, General Roca (R.N.). el día 2 de 
octubre de 1995 a las 9:30 horas. 

e. 25/9 N" 36.359 v. 26/9/95 






os Individuales, 
distintivos" * > 



DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
LICITACIÓN PUBLICAN" 000016/95 

OBJETO: Confección de camisa y panta- 
lón de combate mimetizado. 

Consultas y retiro de pliegos: Av. Santa Fe 
4815. Palermo, Capital, 2° Piso. Dpto. 
Contrataciones, de lunes a viernes de 8.00 a 
12.30 hs. 

Valor del pliego: $ 1.900,00 (Pesos mil nove- 
cientos, con cero evos.). 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 
Santa Fe 48 1 5 , Palermo, Capital . 2° Piso . Dpto. 
Contrataciones, de lunes a viernes de 8.00 hs. 
a 12.30 hs. 

Apertura: El 28 de setiembre de 1995 a las 
9.00 hs. 

Observaciones: El valor del pliego deberá 
abonarse en moneda de curso legal. 

e. 14/9 N° 36.024 v. 25/9/95 



DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 000017/95 

OBJETO: Adquisición de camisa arena 
manga corta y pollera pantalón. 

Consultas y retiro de pliegos: Av. Santa Fe 
4815, Palermo. Capital. 2° Piso. Dpto. 
Contrataciones, de lunes a viernes de 8.00 a 
12.30 hs. 

Valor del pliego: $ 1.200.00 (Pesos mil dos- 
cientos, con cero evos.). 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 
Santa Fe 48 15. Palermo, Capital. 2° Piso. Dpto. 
Contrataciones, de lunes a viernes de 8.00 hs. 
a 12.30 hs. 

Apertura: El 28 de setiembre de 1995 a las 
10.00 hs. 

Observaciones: El valor del pliego deberá 
abonarse en moneda de curso legal. 

e. 14/9 N" 36.025 v. 25/9/95 



DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 000018/95 

OBJETO: Adquisición de zapatos femeninos. 

Consultas y retiro de pliegos: Av. Santa Fe 
4815. Palermo. Capital. 2" Piso. Dpto. Contra- 
taciones, de lunes a viernes de 8.00 a 
12.30 hs. 

Valor del pliego: $ 350.00 (Pesos trescientos 
cincuenta, con cero evos.) 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 
Santa Fe 4815. Palermo. Capital. 2' Piso. Dpto. 
Contrataciones, de lunes a viernes de 8.00 hs. 
a 12.30 hs. 

Apertura: El 28 de setiembre de 1995 a las 
11.00 hs. 

Observaciones: El valor del pliego deberá 
abonarse en moneda de curso legal. 

e. 14/9 N° 36.026 v. 25/9/95 



DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 000022/95 

OBJETO: Adquisición de efectos de cama 
e indumentaria para hospitales militares. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Av. Santa Fe 4815. Palermo. Capi- 



tal, 2° piso. Dpto. Contrataciones, de lunes a 
viernes de 8:00 a 12:30 hs. 

Valor del pliego: Pesos cuatrocientos cin- 
cuenta, con cero evos. 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 
Santa Fe 48 15. Palermo. Capital. 2° piso. Dpto. 
Contrataciones, de lunes a viernes de 8:00 a 
12:30 hs. 

Apertura: El día 10 de octubre de 1995 a las 
11:00 horas. 

Observaciones: El valor del pliego deberá 
abonarse en moneda de curso legal. 



e. 25/9 N° 36.364 v. 4/10/95 



DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 000023/95 



OBJETO: Adquisición de buzo de mante- 
nimiento y equipo de gimnasia de verano. 



Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Av. Santa Fe 4815. Palermo. Capi- 
tal. 2" piso. Dpto. Contrataciones, de lunes a 
viernes de 8:00 a 12:30 hs. 

Valor del pliego: Pesos mil doscientos, con 
cero evos. 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 
Santa Fe 4815, Palermo. Capital, 2° piso, Dpto. 
Contrataciones, de lunes a viernes de 8:00 a 
12:30 hs. 

Apertura: El día 10 de octubre de 1995 a las 
12:00 horas. 

Observaciones: El valor del pliego deberá 
abonarse en moneda de curso legal. 



e. 25/9 N° 36.365 v. 4/10/95 
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Obras 









UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/95 
Ezpte. N° 1-45-02488/95 



OBJETO: Contratar la ejecución completa 
de los trabajos con la provisión de mano de 
obray materiales correspondientes a la obra: 
Edificio Tecnología Alimentaria • Facultad 
de Ciencias Veterinarias - Campus Universi- 
tario - Tandil. 



Pliegos y consultas: En Tandil: Dirección de 
Compras: Gral. Pinto 399 - 1er. piso of. 134 - 
Tel-fax (0293) 2-29 1 - 2- 1 89 1 /92 - Interno 32. 
De lunes a viernes en el horario de 8 a 12. 

En Buenos Aires: C. Pellegrinl 143 - 1 I o piso 
- Tel-fax: 325-8809. Horario: 9 a 1 1 horas, de 
lunes a viernes. 

Presupuesto oficial: Pesos trescientos trein- 
ta mil ($ 330.000.-). 

Valor del pliego: Pesos trescientos ($ 300.-). 
Apertura: 20 de octubre de 1995 a las 
1 1 horas en Dirección de Compras. 



e. 21/9 N° 36.238 v. 11/10/95 




Servicios 



Comunicaciones 



BANCO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 9959 

OBJETO: Servicio de mantenimiento de 
un sistema telefónico para la mesa de dinero 
y mesa de cambio. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Florida 302 7mo. Piso - Capital 
Federal. 

Valor del pliego: $ 70.- (pesos setenta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Florida 
302 7mo. P. Cap. Fed. 

Apertura: El 6 de octubre de 1995 a las 1 1.00 
horas. 

e. 22/9 N° 36.302 v. 25/9/95 



Ingenierías varías 



ARMADA ARGENTINA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 01/95 

OBJETO: (145010) - Remodelación de ba- 
ños y duchas en alojamiento de personal en 
la Escuela de Infantería de Marina. 

Lugar de venta y/o consulta de pliegos: Única- 
mente y hasta setenta y dos (72) horas antes de 
la fecha de apertura establecida, en la Escuela 
de Infantería de Marina - Departamento Abas- 
tecimientos - Sección Tesorería (Teléfono N° 
0932-8-6700). de lunes a viernes de 10.00 a 
12.00 horas. 

Valor del pliego: $ 200 (pesos doscientos). 

Lugar de presentación y apertura de las 
ofertas: Escuela de Infantería de Marina - De- 
partamento Abastecimientos - Sección Tesore- 
ría el 4 de octubre de 1995 a las 9.00 horas, 
e. 21/9 N° 36.242 v. 25/9/95 







INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA 
PARA PAGO DE RETIROS 
Y PENSIONES MILITARES 
LICITACIÓN PRIVADA N" 03/95 

OBJETO: Servicio de limpieza integral del 
edificio. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Cerrito 572 PB Dpto. Compras, de 
8:30 a 12:00 hs. 

Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 
572 PB Dto. Compras. 

Valor del pliego: $ 1.000.00. 

Apertura: El 5 de octubre de 1995 a las 
10:00 horas. 

e. 22/9 N° 36.301 v. 25/9/95 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 001/95 



OBJETO: Contratación servicio de limpie- 
za local. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: A.N.Se.S. - Delegación Tres Arroyos 



- Pedro N. Carrera N ° 180 (7500) Tres Arroyos, 
de 10:00 a 13:00 horas. 

Valor del pliego: $ 15.- (pesos quince). 

Lugar de presentación de las ofertas: 
A.N.Se.S. - Delegación Tres Arroyos (Área Ad- 
ministración). 

Apertura: A.N.Se.S - Delegación Tres Arro- 
yos, el 6 de octubre de 1995, a las 13:00 horas, 
e. 25/9 N° 36.369 v. 26/9/95 



Servicios diversos 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 39/95 
Ezpte. N° 017-000530/95 

OBJETO: Trabajos de ejecución de 
instalación eléctrica, reconstrucción 
local, reparación solados, carpinterías y pin- 
turas en el .Museo Histórico Virrey del Pino, 
Partido de La Matanza, Pcia. de Buenos 
Aires. 

Consulta de pliegos: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contra- 
taciones, Hipólito Yrigoyen 250. 7° piso. Ofici- 
na 710, Capital Federal, en el horario de 10 a 
13 y de 14 a 16. 

Valor del pliego: $ 330 

Adquisición de pliegos: En el Departamento 
Tesorería, Hipólito Yrigoyen 250, 3 o piso, Ofici- 
na 311. Capital Federal, en el horario de 
10 a 13. 

Apertura: Dirección Compras y Contratacio- 
nes, Hipólito Yrigoyen 250, 7° piso. Oficina 
710, Capital Federal. El 10 de octubre de 1995 
a las 15 hs. 

e. 8/9 N° 35.674 v. 28/9/95 



MINISTERIO DE SALUD Y 

ACCIÓN SOCIAL 

SECRETARIA DE SALUD 

LICITACIÓN PUBLICA N° 00018/95 

(OBRA PUBLICA) 

OBJETO: Repar. cubiertas y techos de 
pabellones "H" y "P". 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Av. 9 de Julio 1925 3 o piso, Capital 
Federal. 

Valor del pliego: $ 250. 

Lugar de presentación de ofertas: Av. 9 de 
Julio 1925 - Dpto. Compras. 

Lugar Apertura: Dpto. Compras. 

Fecha Apertura: 17/10/95, 14:00 hs. 

Visita Obra: 25/9/95 y 02/10/95. 11 hs. 
respectiv. 

Presupuesto Oficial: $ 300.000. 

e. 18/9 N° 36.127 v. 6/10/95 



POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
CONCURSO DE PRECIOS N° 329/95 

OBJETO: Obra pública - Ley 13.064 Repa- 
ración de desagotes pluviales en la División 
Talleres, solicitado por la División Inmue- 
bles. 

Lugar donde pueden solicitarse los pliegos: 
División Contrataciones, Superintendencia de 
Administración. Av. de Mayo 1333, piso 4 o , 
Cap. Fed.. de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 
horas. 

Presupuesto Oficial: $ 32.000.00. 

Precio del pliego: $ 32.00. 

Apertura: División Contrataciones, Superin- 
tendencia de Administración. Avda. de Mayo 
1333, piso 4 o , Cap. Fed., el 26 de setiembre de 
1995 a las 10.00 horas. 

e. 19/9 N° 36.181 v. 25/9/95 



POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
CONTRATACIÓN DIRECTA CON 
CONCURSO DE PRECIOS N° 333/95 

OBJETO: Obra pública - Ley 13.064 - Re- 
modelación cocina de la División Cuartel VI 
"Villa Crespo", solicitado por la División 
Inmuebles. 

Lugar donde pueden solicitarse los pliegos: 
División Contrataciones. Superintendencia de 
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Administración, Av. de Mayo 1333, piso 4 o , 
Cap. Fed., de lunes a viernes de 8.00 a 
13.00 horas. 

Presupuesto Oficial: $ 50.000,00. 

Precio del pliego: $ 50,00. 

Apertura: División Contrataciones. Superin- 
tendencia de Administración, Av. de Mayo 1 333, 
piso 4°, Cap. Fed. el 27 de setiembre de 1995 a 
las 10.00 horas. 

e. 20/9 N° 36.205 v. 26/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
GRUPO DE ARTILLERÍA 121 
LICITACIÓN PRIVADA N° 00004/95 

OBJETO: Confec. y colocac. de puertas en 
armarios indiv. SMV. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Hipólito Yrigoyen S/Nro. - 3190 La 
Paz - Entre Rios.. 

Lugar de presentación de ofertas: Ser. Adm. 
Fin. GA 121-3190 La Paz (ER). 

Apertura: Ser. Adm. Fin., el 28 de setiembre 
de 1995 a las 10.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.296 v. 25/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
GRUPO DE ARTILLERÍA 121 
LICITACIÓN PRIVADA N" 00005/95 

OBJETO: Instalación eléctrica completa 
en dormitorios SMV. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Hipólito Yrigoyen S/Nro. - 3190 La 
Paz - Entre Ríos. 

Lugar de presentación de ofertas: Ser. Adm. 
Fin. GA 121-3190 La Paz (ER). 

Apertura: Ser. Adm. Fin., el 28 de setiembre 
de 1995 a las 11.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.297 v. 25/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
BATALLÓN DE INTENDENCIA 601 
LICITACIÓN PRIVADA N° 00024/95 

OBJETO: Mant. y rep. edificios. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Avda. Rosetti S/N°. El Palomar. 

Valor del pliego: 90,00. 

Lugar de presentación de ofertas: B Int. 601 
- Serv. Fin. 

Apertura: El Palomar, el 27 de setiembre de 
1995, a las 10.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.299 v. 25/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
BATALLÓN DE INTENDENCIA 601 
LICITACIÓN PRIVADA N° 00025/95 

OBJETO: Mant. y rep. edificios. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Avda. RosetU S/N°, El Palomar. 

Valor del pliego: 90.00. 

Lugar de presentación de ofertas: B Int. 601 
- Serv. Fin. 

Apertura: El Palomar, el 27 de setiembre de 
1995, a las 12.00 horas. 

e. 22/9 N° 36.300 v. 25/9/95 



ARMADA ARGENTINA 

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 2225/95 

OBJETO: (150020) Por la reparación y 
pintado de un techo de depósito de materia- 
les (Snp. aproximada: 3850 m2). 

Retiro de pliegos: Departamento Contabili- 
dad Arsenal Naval Puerto Belgrano. Teléfono 
0932-8-6972/6974. 

Presentación de pliegos y apertura: El 29 de 
setiembre de 1995, a las 10 horas. 

Valor del pliego: Pesos veinte ($ 20,00). 



de la Armada y Registro de Proveedores y Orga- 
nismos Beneficiarios de Pagos por el Tesoro 
Nacional". 

e. 25/9 N° 36.370 v. 26/9/95 



Servicios técnicos y profesionales 



BANCO DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES 

CARPETA DE COMPRAS N° 9909 

OBJETO: Se comunica a los Sres. Oferen- 
tes que fue postergada para el dia 23-10-95 
la apertura, correspondiente a la Carpeta de 
Compras de la referencia, que tramita el 
Servicio de Auditoria Externa para la Revi- 
sión y Certificación de los Estados Conta- 
bles. > 

e. 25/9 N° 36.368 v. 25/9/95 



Servicios varios a la industria 



FABRICA MILITAR RIO TERCERO 
LICITACIÓN PRIVADA N° 1621/95 

OBJETO: (185) Rep. completa compresor 
vertical de aire. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Fábrica Militar Rio Tercero o Direc- 
ción General de Fabricaciones Militares, Cabil- 
do 65 - Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 100,00 (son pesos cien). 

Lugar de presentación de las ofertas: Fábrica 
Militar Rio Tercero - Córdoba. 

Apertura: Fábrica Militar Río Tercero, el 29 
de setiembre de 1995, a las 12:30 horas. 

e. 22/9 N° 36.298 v. 25/9/95 



rJL-i¿1 



Locaciones 



Inmuebles, 



DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
AGENCIA RAFAELA 
LICITACIÓN PUBLICA N" 2/95 

OBJETO: Locación inmueble para Agencia 
Rafaela. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Agencia Rafaela - Saavedra N° 52 - 
Rafaela, en días hábiles de 7 a 13 hs. 

Lugar de presentación de las ofertas: Agencia 
Rafaela - Calle Saavedra N° 52 - 1er. Piso - 
Oficina Administrativa - Rafaela. 

Apertura: Agencia Rafaela - Saavedra N° 52 
- Rafaela, el 29 de setiembre de 1995 a las 
10 horas. 

e. 22/9 N" 36.303 v. 25/9/95 




NOTA: Para presentar ofertas es requisito 
estar inscripto en el "Registro de Proveedores 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 002/95 

OBJETO: Contratación servicio de coche- 
ra vehículos. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos": A.N.Se.S. - Delegación Tres Arroyos 



- Pedro N. Carrera N° 180 (7500) Tres Arroyos, 
de 10:00 a 13:00 horas. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: 
AN.Se.S. - Delegación Tres Arroyos (Área Ad- 
ministración). 

Apertura: AN.Se.S - Delegación Tres Arro- 
yos, el 6 de octubre de 1995 a las 9:00 horas, 
e. 25/9 N° 36.371 v. 26/9/95 




Preadjudicaciones 



EJERCITO ARGENTINO 
RCTAN2 

LICITACIÓN PRIVADA N° 16/95 

Lugar de consulta: Av. Dante y Torcuato 
Emiliozzi s/n, Olavarria. Horario: Lunes a vier- 
nes de 8.00 a 12.00 (R C Tan 2). 

Adjudicatario: EST SER "PUEBLO NUEVO", 
Cnl. Suárez y Chacabuco, Olavarria. 

Precio total: $ 6.300.00 

e. 22/9 N° 36.251 v. 25/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
LICITACIÓN PRIVADA N° 17/95 

Lugar de consulta: Av. Dante y Torcuato 
Emiliozzi s/n, Olavarria. Horario: Lunes a vier- 
nes de 8.00 a 12.00 (R C Tan 2). 

Preadjudicatario: CASA BENEDETTI, Ca- 
lle 64 N° 3285 (R. Falcón) San Martín, Pcia. 
Bs. As. 

Precio total: $ 388.00 

Preadjudicatario: MERISE, Alvear 1892. Ra- 
mos Mejía, Pcia. Bs. As. 

Precio total: $ 1.607,70 

Preadjudicatario: MARDIMEX S. A., Miralla 
482/484. Capital Federal. 

Precio total: $ 1.500.00 

Preadjudicatario: DISTRIBUIDORAARGERI- 
CH, Av. Eva Perón 1 140. Capital Federal. 

Precio total: $ 734,04 

e. 22/9 N° 36.252 v. 25/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
LICITACIÓN PRIVADA N° 18/95 

Lugar de consulta: Av. Dante y Torcuato 
Emiliozzi s/n. Olavarria. Horario: Lunes a vier- 
nes de 8.00 a 12.00 (R C Tan 2). 
" Preadjudicatario: MARDIMEX S. A.. Miralla 
482/484. Capital Federal. 

Precio total: $3.810,80 

Preadjudicatario: DISTRIBUIDORA ARGE- 
RICH, Av. Eva Perón 1 140. Capital Federal. 

Precio total: $2.121.20 

Preadjudicatario: CAEP DE JULIO C. FE- 
RREIRA. Miguel Cañé 1543. Villa Adelina, Pcia. 
Bs. As. 

Precio total: $ 4.052,00 

e. 22/9 N° 36.253 v. 25/9/95 



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PRIVADA N° 01/95 
(16° DISTRITO) 

Consulta del expediente: 8.00 a 12.00 Hs. 
Sede 16° Distrito. Avda. Roca (S) N° 777. San- 
tiago del Estero. 

Preadjudicatario: DAI MAQ S. A., Padre Lo- 
zano N° 2380. Barrio Rosedal. Córdoba (5010). 

Precio total: $ 13.500.00 

e. 25/9 N° 36.304 v. 25/9/95 



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/95 
(24° DISTRITO) 

Consulta del expediente: 9,00 a 12.30 Hs. 
Sede 24° Distrito, Avda. 12 de Octubre 298, 
Ushuaia, Tierra del Fuego. 

Preadjudicatario: PLANTA ORION Y. P. F. S. 
A., Avda. Perito Moreno 606, Ushuaia. Tierra 
del Fuego. 

Precio unitario: ítem 1: $ 0,25 

Precio total: ítem 1: $ 10.000,= 

e. 25/9 N° 36.305 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 1/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs.. Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: CRECER, Alem 280, 1842, 
Monte Grande, P. B. A. 

Renglón preadjudicado: N° 1. 

Precio unitario: Reng. N° 1 $ 33,50 

Precio total: Reng. N° 1 $ 14.850.- 

e. 25/9 N° 36.306 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: PRAXAIR S. A., Güemes 
463, 1870. Avellaneda, PBA. 

Renglones preadjudicados: N° 1,2, 3. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 2, 10; Reng. N° 
2 $ 2.20; Reng. N° 3 $ 9,80 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 2.415.-; Reng. 
N° 2 $ 5.544.-; Reng. N° 3 $ 58,80 

e. 25/9 N° 36.307 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 3/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: NOBEL S. A., Billinghurst 
1730, 1425, Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N" 1 , 2 y 3. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $4.520.-: Reng. 
N° 2 $ 3.354.-; Reng. N° 3 $ 97.- 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 4.520.-; Reng. 
N° 2 $ 3.354.-; Reng. N" 3 $ 97.- 

e. 25/9 N° 36.308 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia. Pergamino. 

Preadjudicatario: TROTTA. MIGUEL ÁNGEL, 
Drago 1303. 2700. Pergamino. P. B. A. 

Renglones preadjudicados: N° 1 y 2. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 50.-: Reng. N° 
2 $ 10.- 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 1.750.-; Reng. 
N° 2 $ 180.- 

e. 25/9 N° 36.309 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia. Pergamino. 

Preadjudicatario: QUÍMICA CÓRDOBAS. A.. 
Avda. Córdoba 2439, 1120. Capital Federal. 

Renglón preadjudicado: N° 5. 

Precio unitario: Reng. N° 5 $ 39,50 

Precio total: Reng. N° 5 $ 395.- 

Preadjudicatario: ERNESTO VAN ROSSUM Y 
CÍA., Palpa 3244. 2446, Capital Federal. 

Renglón preadjudicado: N° 6. 

Precio unitario: Reng. N° 6 $ 2.45 

Precio total: Reng. N° 6 $ 2.450.- 
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Preadjudicatario: QUÍMICA EROVNE S. A., 
Avda. Córdoba 2552, 1 120, Capital Federal. 

Renglón preadjudicado: N° 9. 

Precio unitario: Reng. N° 9 $ 478.- 

Precio total: Reng. N° 9 $ 1.434.- 

Preadjudicatario: NOBEL S. A. Billinghurst 
1730, 1425. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 1 , 2, 3, 4, 7, 8, 
10. 

Precios unitarios: Reng. N" 1 $ 120.-; Reng. 
N" 2 $ 121.-; Reng. N° 3 $ 113.-; Reng. N° 4 
$ 121.-; Reng. N° 7$ 157.-; Reng. N" 8$ 73,50; 
Reng. N° 10 $ 389.- 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 960.-; Reng. N" 
2 $ 968.-: Reng. N° 3 $ 904.-; Reng. N° 4 $ 968.-; 
Reng. N° 7 $ 4.710.-; Reng. N° 8 $ 2.205.-; 
Reng. N° 10 $ 3.890.- 

e. 25/9 N° 36.310 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N" 8/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: JUAN A. DUHAU. Batalla 
de Bailen y Annan. 2700, Pergamino, PBA. 

Renglón preadjudicado: N° 1 . 

Precio unitario: Reng. N° 1 $ 10.- 

Precio total: Reng. N° 1 $ 15.000.- 

e. 25/9 N° 36.31 1 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: PROMOTORA AGROPE- 
CUARIA S. R. L., Carhué 1239, 1408. Capital 
Federal. 

Renglón preadjudicado: N° 1. 

Precio unitario: Reng. N° 1 $ 16,88 

Precio total: Reng. N° 1 $ 6.752.- 

e. 25/9 N° 36.312 v. 25/9/95 



Preadjudicatario: 9UIMICA EROVNE S. A., 
Avda. Córdoba 2552, 1 120. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 1,2, 3, 6, 7. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 397.-: Reng. 
N° 2 $ 397.-; Reng. N° 3 $ 397.-; Reng. N° 6 
$ 188.-: Reng. N° 7 $ 188.- 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 1.985.-; Reng. 
N° 2 $ 1.191.-; Reng. N° 3 $ 1.588.-; Reng. N° 
6 $ 752.-; Reng. N° 7 $ 564.- 

e. 25/9 N° 36.314 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/95 



Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: NOBEL S. A. Billinghurst 
1730, 1425. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 1, 2, 3. 10, 1 1, 
12, 13. 14, 15. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 243.-; Reng. 
N° 2 $ 268.-; Reng. N° 3 $ 280.-; Reng. N° 10 
$ 275.-; Reng. N° 11 $ 355.-; Reng. N" 12 
$ 355.-; Reng. N° 13 $ 355.-; Reng. N° 14 
$ 198.-; Reng. N° 15$ 141.- 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 1.458.-; Reng. 
N° 2 $ 1.072.-: Reng. N° 3 $ 1.120.-; Reng. 
N° 10 $ 1.375.-; Reng. N° 11 $ 1.420.-; Reng. 
N° 12 $ 1.420.-; Reng. N° 13 $ 2.130.-; Reng. 
N° 14 $ 9.900.-: Reng. N° 15 $ 1.410.- 

Preadjudicatario: CIENTISTS. A., Corrientes 
4709, 1414, Buenos Aires. 

Renglón preadjudicado: N° 9. 

Precio unitario: Reng. N° 9 $ 1.773.- 

Precio total: Reng. N° 9 $ 5.319.- 

Preadjudicatario: QUÍMICA CÓRDOBA S. A. 
Avda. Córdoba 2439, 1120, Buenos Aires. 

Renglones preadjudicados: N° 4. 5. 6. 7, 8. 

Precios unitarios: Reng. N° 4 $ 351.-: Reng. 
N° 5 $ 351.-; Reng. N° 6 $ 113.-; Reng. N° 7 
$84.-; Reng. N° 8 $ 1.743.- 

Precios totales: Reng. N° 4 $ 3.510.-; Reng. 
N° 5 $ 3.510.-; Reng. N° 6 $ 3.390.-; Reng. 
N° 7 $ 1.680.-: Reng. N° 8 $ 8.715.- 

e. 25/9 N° 36.315 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: CLIN S. R. L., Catamarca 
1192, 1231, Buenos Aires. 

Renglones preadjudicados: N° 5, 6. 7. 8. 29, 
33. 

Precios unitarios: Reng. N" 5 $ 0.67: Reng. N° 
6 $ 0.67: Reng. N" 7 $ 0.67; Reng. N° 8 $ 0,67 
$ 29 $ 6,30; Reng. N" 33 $ 14,52 

Precios totales: Reng. N° 5 $ 1.005.-; Reng. 
N° 6 $ 335.-; Reng. N° 7 $ 234.50; Reng. N° 8 
$ 234,50; Reng. N° 29 $ 157,50; Reng. N° 33 
$ 435.60 

Preadjudicatario: DISTRIBUIDORA ROFINER 
SRL, Unanué 6740. 1439. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 1 , 2. 3, 4, 9. 
10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19.20.21,22,23, 
24. 26. 30. 34. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 1,20; Reng. N° 
2 $ 1,40; Reng. N° 3 $ 1.45; Reng. N° 4 $ 1.45; 
Reng. N" 9$ 1.35: Reng. N° 10 $0.85: Reng. N° 
11 $ 1.35: Reng. N° 12 $ 0.49; Reng. N° 14 
$ 2,90; Reng. N° 15 $ 25.-; Reng. N° 16 $ 3.75: 
Reng. N" 17 $ 0.25; Reng. N° 18 $ 1.45: Reng. 
N° 19 $ 1.45; Reng. N° 20 $ 0,46; Reng. N° 21 
$ 2.50; Reng. N" 22 $ 4,90; Reng. N° 23 
$ 28.-; Reng. N° 24 $ 27.-; Reng. N° 26 $ 2.10; 
Reng. N° 30 $ 3.50; Reng. N° 34 $ 0.07 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 60.-; Reng. N° 2 
$ 70.-; Reng. N° 3 $ 50.75; Reng. N° 4 $ 58.-; 
Reng. N° 9 $ 33.75; Reng. N° 10 $ 12.75; Reng. 
N° 1 1 $ 20.25; Reng. N° 12 $ 980.-; Reng. N° 14 
$ 29.-; Reng. N° 15 $ 2.250.-; Reng. N" 16 
$ 112.50; Reng. N° 17 $ 12,50; Reng. N° 18 
$ 246,50; Reng. N° 19 $ 36,25: Reng. N" 20; 
Reng. N° 460.-: Reng. N° 21 $ 75.-: Reng. N° 22 
$ 171.50; Reng. N" 23 $ 280.-; Reng. N° 24 
$ 108.-: Reng. N" 26$ 42.-; Reng. N° 30$ 52.50; 
Reng. N" 34 $ 140.- 

e. 25/9 N° 36.313 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERME- 
DADES VIRALES HUMANAS "DR. JULIO 
I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DHtECTA N° 11/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia. Pergamino. 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VD3ALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DDXECTA N° 13/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: NOBEL S. A.. Billinghurst 
1730. 1425, Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 1 , 2, 4. 6. 7. 8. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 60.-; Reng. 
N" 2 $ 78.-; Reng. N° 4 $ 35.-: Reng. N° 6 
$ 6.-; Reng. N° 7 $ 19.-: Reng. N° 8 $ 17.- 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 720.-; Reng. 

N° 2 $ 624.-; Reng. N° 4 $ 210.-; Reng. N" 6 

$ 72.-; Reng. N° 7 $ 456.-; Reng. N° 8 $ 204.- 

e. 25/9 N° 36.316 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DHtECTA N° 23/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: LigUID CARBONIC AR- 
GENTINA. Avda. San Martin 2774. 2124, Villa 
Gdor. Galvez, S. Fe. 

Renglón preadjudicado: N" 1 . 

Precio unitario: Reng. N° 1 $ 1,13 

Precio total: Reng. N° 1 $ 678.- 

e. 25/9 N° 36.317 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VHIALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DHIECTA N° 24/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: CARLOS HERNANDORE- 
NA, Mitre 1551. 270Ó. Pergamino. PBA. 

Renglón preadjudicado: N° 1. 

Precio unitario: Reng. N° 1 $ 1 .060.- 

Precio total: Reng. N° 1 $ 5.300.- 

e. 25/9 N" 36.318 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VntALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DHtECTA N° 25/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: MEHAUDY MATAFUEGOS. 
Colón 319, 2700. Pergamino, P. B. A. 

Renglones preadjudicados: N° 1 , 2, 3. 4, 5. 6. 
7 8 9 12 

' Precios unitarios: Reng. N" 1 $2.978.-; Reng. 
N° 2 $ 38.50; Reng. N" 3 $ 7.-; Reng. N" 4 
$ 7.-; Reng. N° 5 $ 7.-; Reng. N° 6 $ 7.-; Reng. 
N" 7 $ 7.-; Reng. N° 8 $ 7.-; Reng. N° 9 $ 12.-; 
Reng. N° 12 $ 12.- 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 2.978.-; Reng. 
N° 2 $ 154.-: Reng. N° 3 $ 140.-; Reng. N° 4 
$ 21.-; Reng. N° 5 $ 21.-: Reng. N° 6 $ 21.-; 
Reng. N° 7 $ 42.-: Reng. N° 8 $ 21.-; Reng. 
N° 9 $ 120; Reng. N° 12 $ 60.- 

t e. 25/9 N° 36.319 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VntALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia. Pergamino. 

Preadjudicatario: ANDRESIL. Moliere 1 140. 
Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N" 1,2,3.4,5.6, 
7.8,9. 10. 11, 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18. 19,20. 
21, 22. 23. 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 1 1.90; Reng. 
N° 2 $ 1 1,90; Reng. N° 3 $ 1 1,90; Reng. N° 4 
$ 1 1.90; Reng. N° 5 $ 12,80; Reng. N° 6 $ 12,80; 
Reng. N° 7 $ 12,80; Reng. N" 8 $ 12.80; Reng. 
N° 9 $ 12,80; Reng. N° 10 $ 25.-; Reng. N° 1 1 
$ 25.-; Reng. N° 12 $ 25.-; Reng. N° 13 $ 34.90; 
Reng.N 14 $34.90; Reng. N° 15 $34.90; Reng. 
N° 16 $ 34.90; Reng. N° 17 $ 34,90; Reng. N° 18 
$ 34.90; Reng. N° 19 $ 34.90; Reng. N" 20 
$ 34.90; Reng. N° 21 $ 31.-; Reng. N° 22 
$ 31.-; Reng. N° 23 $ 31.-; Reng. N° 24 $ 31.-; 
Reng. N° 25 $ 31.-; Reng. N° 26 $ 22,90; Reng. 
N° 27 $ 22.90; Reng. N° 28 $ 22.90; Reng. N° 29 
$ 22.-; Reng. N° 30 $ 22.-; Reng. N° 31 $ 22.- 

Precios totales: Reng. N" 1 $ 47.60; Reng. N" 
2 $ 190.40; Reng. N° 3 $ 190.40; Reng. N° 4 
$ 119.00; Reng. N° 5 $ 76,80; Reng. N° 6 
$ 128.-; Reng. N" 7 $ 179.20; Reng. N° 8 
$ 102,40; Reng. N° 9 $ 76.80; Reng. N° 10 
$ 100.-; Reng. N" 1 1 $ 150.-; Reng. N° 12 
$ 150.-; Reng. N° 13 $ 69.80; Reng. N° 14 
$ 69.80; Reng. N° 15 $ 139.60: Reng. N° 16 
$ 209,40; Reng. N° 17 $ 279,20; Reng. N° 18 
$ 209,40; Reng. N" 19 $ 139.60; Reng. N° 20 
$ 69.80; Reng. N° 21 $ 62.-; Reng. N" 22 
$ 62.-; Reng. N° 23 $ 62.-; Reng. N° 24 $ 62.-; 
Reng. N° 25 $ 62.-; Reng. N° 26 $ 45,80; Reng. 
N° 27 $ 9 1 .60: Reng. N° 28 $ 9 1 ,60; Reng. N° 29 
$ 220.-; Reng. N° 30 $ 220.-; Reng. N° 3 1 $ 220.- 
e. 25/9 N° 36.320 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VntALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DHIECTA N° 28/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs.. Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: VICENTE SCABUZZO, Ca- 
l}e 7 N° 220. 1900. La Plata. 
- Renglones preadjudicados: N° 2, 4, 10, 11, 
30, 32, 46, 49, 63, 65. 67, 68, 92. 97, 108. 

Precios unitarios: Reng. N° 2 $ 1 19.-; Reng. 
N° 4 $ 124,50; Reng. N° 10 $ 9.-; Reng. N° 1 1 
$ 7.20; Reng. N° 30 $ 3,50; Reng. N° 32 $ 2.88; 
Reng. N° 46 $ 13.50; Reng. N° 49 $ 176.40; 
Reng. N° 63 $ 9.-; Reng. N° 65 $ 6.75; Reng. N° 
67 $ 1.90; Reng. N° 68 $ 2.85; Reng. N° 92 
$ 17.25; Reng.N" 97 $4.80; Reng. N" 108 $0,24 

Precios totales: Reng. N° 2 $ 238.-; Reng. N° 
4 $ 124,50; Reng. N° 10 $ 59.40; Reng. N° 1 1 
$ 43,20; Reng. N" 30 $ 17,50; Reng. N° 32 
$ 57,60; Reng. N° 46 $ 13,50: Reng. N° 49 
$ 176.40; Reng. N° 63 $ 45.-: Reng. N° 65 
$ 13.50; Reng. N° 67 $ 3.80; Reng. N° 68 
$ 28,50; Reng. N° 92 $ 258,75; Reng. N° 97 
$ 24.-: Reng. N° 108 $ 48.- 

Preadjudicatario: RAÚL E. BARREYRO, Chi- 
le 286, 1870. Avellaneda. 

Renglones preadjudicados: 3, 5, 6. 7, 12, 13. 
14, 15, 16. 17. 18, 19,20,25.27,47,56.64.71, 
72, 73, 79. 80. 81. 82, 87. 88. 90. 96. 101. 1 15, 
120, 121, 123, 124, 125. 

Precios unitarios: Reng. N° 3 $ 13.70: Reng. 
N° 5 $ 4.20; Reng. N° 6 $ 3.30; Reng. N° 7 
$ 4.76; Reng. N° 12 $ 3.90; Reng. N° 13 $ 0,30; 
Reng. N" 14 $ 0,40; Reng. N" 15 $ 0,45; Reng. 
N° 16 $ 1; Reng. N° 17 $ 1; Reng. N" 18 $ 1.-: 



Reng. N° 19 $ 6,60; Reng. N° 20 $ 7,90; Reng. 
N° 25 $ 2,87; Reng. N° 27 $ 1,25; Reng. N° 47 
$ 37.-; Reng. N° 56 $ 524.-; Reng. N° 64 $ 17; 
Reng. N° 71 $ 9,70; Reng. N° 72 $ 9,70; Reng. 
N° 73 $ 10,40; Reng. N° 79 $ 5.80: Reng. N° 80 
$ 6.90; Reng. N° 81 $ 12.60; Reng. N° 82 
$ 15.40; Reng. N" 87 $ 13,50: Reng. N° 88 
$ 39,90; Reng. N" 90 $ 33,40; Reng. N° 96 
$ 8,90: Reng. N° 101 $ 37,60; Reng. N° 115 
$ 7.90; Reng. N° 120 $ 9.90; Reng. N" 121 
$ 9.80: Reng. N" 123 $ 12.70: Reng. N° 124 
$ 7,26; Reng. N° 125 $ 7.26 

Precios totales: Reng. N° 3 $ 27,40; Reng. N° 
5 $ 21 .-: Reng. N° 6 $ 16.50; Reng. N" 7 $ 14.28; 
Reng. N" 12 $ 39.-: Reng. N° 13 $ 6.-; Reng. N° 
14 $ 8.-; Reng. N° 15 $ 9.-; Reng. N° 16 $ 20; 
Reng. N" 17 $ 20.-; Reng. N° 18 $ 20.-; Reng. N° 
19 $ 66.-; Reng. N° 20 $ 79.-; Reng. N° 25 
$ 28.70: Reng. N° 27 $ 37.60; Reng. N° 47 $ 37.- 
; Reng. N" 56 $ 524.-: Reng. N° 64 $ 85.-; Reng. 
N°71 $ 174.60; Reng. N° 72$ 1 16.40; Reng. N° 
73 $ 124,80: Reng. N° 79 $ 174.-: Reng. N° 80 
$ 69.-; Reng. N° 81 $ 126.-; Reng. N° 82 
$ 154.-; Reng. N° 87 $ 80.40; Reng. N° 88 
$ 159.60; Reng. N° 90 $ 66,80; Reng. N° 96 
$ 178.-; Reng. N° 101 $ 37.60; Reng. N° 115 
$ 79.-: Reng. N" 120 $ 19.80; Reng. N° 121 
$ 19,60; Reng. N° 123 $ 12.70; Reng. N° 124 
$ 14.52; Reng. N° 125 $ 14.52 

e. 25/9 N" 36.321 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VD3ALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DHIECTA N° 29/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia. Pergamino. 

Preadjudicatario: CEUPESAS. A.. Italia 766, 
6000, Junin. P. B. A. 

Renglones preadjudicados: N° 12, 13 y 16. 

Precios unitarios: Reng. N" 12 $ 19,24; Reng. 
N° 13 $ 0,85; Reng. N° 16 $ 2,72 

Precios totales: Reng. N° 12 $ 3.848.-: Reng. 
N° 13 $ 170.-; Reng. N° 16 $ 1.360.- 

Preadjudicatario: QUÍMICA CÓRDOBAS. A., 
Avda. Córdoba 2439. 1120. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: 7, 8, 10, 11, 14, 
15, 18. 19 y 22. 

Precios unitarios: Reng. N° 7 $ 8.90; Reng. N° 
8 $ 4.20; Reng. N° 10 $ 24.80: Reng. N° 11 
$ 2,28; Reng. N" 14 $ 339.-; Reng. N° 15 
$ 367.-; Reng. N° 18 $ 225.-; Reng. N° 19 
$ 13.20; Reng. N" 22 $ 0.297 

Precios totales: Reng. N° 7 $ 4.450.-: Reng. 
N° 8 $ 210.-: Reng. N" 10 $ 3.720.-; Reng. N° 1 1 
$ 1.824.-: Reng. N° 14 $ 1.695.-; Reng. N° 15 
$ 3.670.-; Reng. N° 18 $ 225.-: Reng. N" 19 
$ 66.-; Reng. N° 22 $ 297.- 

Preadjudicatario: CASAP1-ROS. A, Uspalla- 
ta 3064. 1437. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 17. 23. 24, 25, 
26. 27. 

Precios Unitarios: Reng. N" 17 $ 9.80; Reng. 
N" 23 $ 0, 1 1 60; Reng. N° 24 $ 0. 1 590; Reng. N° 
25 $ 0.750; Reng. N° 26 $ 0, 1060; Reng. N" 27 
$ 0.3300 

Precios totales: Reng. N° 1 7 $ 29,40; Reng. N° 
23 $ 116.-; Reng. N° 24 $ 159.-: Reng. N° 25 
$ 3.750.-; Reng. N° 26 $ 530.-; Reng. N° 27 
$ 16,50 

Preadjudicatario: QUÍMICA EROVNE S. A., 
Avda. Córdoba 2552, 1120, Capital Federal. 

Renglón preadjudicado: N° 20. 

Precio unitario: Reng. N° 20 $ 338,50 

Precio total: Reng. N° 20 $ 16.925.- 

Preadjudicatario: ALFATRON S. R. L.. San 
Martín 683. 1004, Buenos Aires. 

Renglón preadjudicado: N° 1. 

Precio unitario: Reng. N° 1 $ 7.700.- 

Precio total: Reng. N° 1 $ 7.700.- 

e. 25/9 N° 36.322 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DHtECTA N° 30/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: NOBEL S. A., Billinghurst 
1730. 1425. Capital Federal. 

Renglón preadjudicado: N° 25. 

Precio unitario: Reng. N° 25 $ 1.260.- 

Precio total: Reng. N° 25 $ 1.260.- 

Preadjudicatario: NEUTRO QUÍMICA S. A.. 
Juncal 2351, 1125, Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 1. 3, 7, 21. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 5.-; Reng. N" 
3 $ 7.-; Reng. N° 7 $ 25.-; Reng. N" 21 $ 20.- 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 75.-; Reng. N" 3 
$ 70.-; Reng. N° 7 $ 750.-; Reng. N" 21 $ 600.- 

Preadjudicatario: QUÍMICA CÓRDOBAS. A., 
Avda. Có doba 2439, 1120, Buenos Aires. 
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Renglones preadjudicados: N° 4, 11, 19, 24. 

Precios unitarios: Reng. N° 4 $ 23,80; Reng. 
N° 1 1 $ 16,20; Reng. N° 19 $ 0,38: Reng. N° 24 
$38,16 

Precios totales: Reng. N° 4 $ 71.40; Reng. N° 
11 $ 162.-; Reng. N° 19 $ 1.900.-; Reng. N° 24 
$3.816.- 

Preadjudicatario: QUÍMICA CÓRDOBAS. A, 
Avda. Córdoba 2439, 1 120. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 2, 3. 

Precios unitarios: Reng. N° 2 $ 37,80; Reng. 
N° 3 $ 0,39 

Precios totales: Reng. N° 2 $ 37,80: Reng. N° 
3 $ 0,39 

Preadjudicatario: CASAPI-ROS. A.. Uspalla- 
ta 3064, 1437. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 1 , 5 y 6. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 0.0670: Reng. 
N° 5 $ 0.1030 $ ; Reng. N° 6 $ 0,0278 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 6.700.-; Reng. 
N° 5 $ 1.030.-; Reng. N° 6 $ 278.- 

Preadjudicatario: RAÚL L. POGGI S. A., Feo. 
de Figueroa 1781, 1180, Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 7, 9. 

Precios unitarios: Reng. N° 7 $0,490.-; Reng. 
N° 9 $ 0,330 

Precios totales: Reng. N° 7 $ 245.-: Reng. N° 
9 $ 3.300.- 

Preadjudicatario: RTVEROYCIA.. Italia 766, 
6000, Junin, PBA. 

Renglón preadjudicado: N° 8. 

Precio unitario: Reng. N° 8 $ 18,04 

Precio total: Reng. N° 8 $ 3.608.- 

e. 25/9 N° 36.323 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/94 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs.. Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: QUÍMICA EROVNE S. A.. 
Avda. Córdoba 2552, 1120. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 8, 10. 

Precios unitarios: Reng. N° 8$ 3,55; Reng. N" 
10 $0,175 

Precios totales: Reng. N° 8 $ 710.-; Reng. N° 
10$ 175.- 

Preadjudicatario: RAÚL E. BARREYRO, Chi- 
le 286, 1870, Avellaneda, P. B. A. 

Renglones preadjudicados: N° 6. 7, 9. 

Precios unitarios: Reng. N° 6 $ 0,75; Reng. N° 
7$ 1,20: Reng. N° 9 $ 0,70 

Precios totales: Reng. N° 6 $ 375.-; Reng. N" 
7 $ 240.-; Reng. N" 9 $ 280.- 

Preadjudicatario: NOBEL S. A.. Billinghurst 
1730. 1425, Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 1, 2, 3, 4 y 5. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 203.-: Reng. 
N° 2 $ 231.-; Reng. N° 3 $ 239.-; Reng. N° 4 
$ 113.-; Reng. N° 5 $ 138.- 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 1.015.-; Reng. 
N° 2 $ 693.-; Reng. N° 3 $ 717.-; Reng. N° 4 
$ 226.-; Reng. N° 5 $ 1.380.- 

e. 25/9 N° 36.324 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N" 32/94 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs.. Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: SUMIN S. A. San Luis 3164. 
1186. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 1. 2. 3 y 4. 

Precios unitarios: Reng. N° 1 $0,50; Reng. N° 
2 $ 300.-; Reng. N° 3 $ 250.-; Reng. N° 4 $ 300.- 

Precios totales: Reng. N" 1 $ 900.-; Reng. N° 
2 $ 3.000.-; Reng. N° 3 $ 2.000.-; Reng. N° 4 
$ 1.500.- 

e. 25/9 N° 36.325 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/94 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: ORGAN. ASESORA INDUS- 
TRIAL, Ecuador 615. 2000, Rosarlo, P. Sta. Fe. 

Renglones preadjudicados: N° 1 . 2, 3, 4 y 5. 

Precios unitarios: Reng. N" 1 $ 1,97 ; Reng. 
N° 2 $ 3.72; Reng. N" 3 $ 3.68; Reng. N° 4 
$ 15,143; Reng. N° 5 $ 0.19 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 709,20; Reng. N° 
2 $ 2.697.-; Reng. N° 3 $ 552.-; Reng. N° 4 
$45.43; Reng. N" 5$ 114.- 

e. 25/9 N° 36.326 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/94 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs.. Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: RAÚL J. LEÓN POGGI, Feo. 
Acuña de Figueroa 1781, 1 180. Capital Fede- 
ral. 

Renglón preadjudicado: N° 1. 

Precio unitario: Reng. N" 1 $ 23.- 

Precio total: Reng. N° 1 $ 2.300.- 

Preadjudicatario: NOBEL S. A.. Billinghurst 
1730, 1425, Capital Federal. 

Renglón preadjudicado: N° 3. 

Precio unitario: Reng. N" 3 $ 73,50 

Precio total: Reng. N° 3 $ 1.470.- 

Preadjudicatario: QUÍMICA CÓRDOBAS. A., 
Avda. Córdoba 2439. 1120, Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 2. 3. 

Precios unitarios: Reng. N° 2 $ 27,10; Reng. 
N° 3 $ 19.20 

Precios totales: Reng. N° 2 $ 948,50; Reng. N" 
3 $ 96.- 

e. 25/9 N° 36.327 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 36/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 
Preadjudicatario: ANDRÉS GENOUD, Mon- 
teagudo 45, 2700, Pergamino, PBA. 
Renglón preadjudicado: N° 1 . 
Precio unitario: Reng. N" 1 $ 11,80 
Precio total: Reng. N° 1 $ 1.180.- 
Preadjudicatario: DAMIANE, Guido 922. 
2700, Pergamino. PBA. 

Renglón preadjudicado: N° 2. 
Precio unitario: Reng. N" 2 $ 1.851.- 
Precio total: Reng. N° 2 $ 1.851.- 

e. 25/9 N" 36.328 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N" 37/94 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: ESANCO S. R. L.. Rivada- 
via 1815, 1033. Buenos Aires. 

Renglones preadjudicados: N° 2, 4, 5, 6. 7. 

Precios unitarios: Reng. N" 2 $ 10.930.-; 
Reng. N° 4 $ 1.022.-; Reng. N" 5$ 21,25; Reng. 
N° 6 $ 55.-; Reng. N° 7 $ 84.- 

Precios totales: Reng. N° 2 $ 10.930.-: Reng. 
N° 4 $ 1.022.-; Reng. N° 5 $ 85.-; Reng. N° 6 
$ 110.-; Reng. N° 7 $ 168.- 

Preadjudicatario: CIENTISTS. A., Corrientes 
4709, 1414, Buenos Aires. 

Renglón preadjudicado: N° 1. 

Precio unitario: Reng. N" 1 $ 9.600.- 

Precio total: Reng. N° 1 $ 9.600.- 

e. 25/9 N° 36.329 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 39/95 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs.. Liniers e Italia. Pergamino. 

Preadjudicatario: NOBEL S. A.. Billinghurst 
1730, 1425. Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N° 39, 40, 41. 

Precios unitarios: Reng. N" 39 $ 688.-; Reng. 
N° 40 $ 135.-: Reng. N" 41 $ 1.744.- 

Preclos totales: Reng. N" 39 $ 1.376.-; Reng. 
N° 40 $ 270.-; Reng. N" 41 $ 1.744.- 

Preadjudicatario: MICROLATS. R. L., Carlos 
Pellegrini 755, 1009, Buenos Aires. 

Renglones preadjudicados: N" 17, 53, 57, 
59. 93. 

Precios Unitarios: Reng. N" 17 $ 1 15.-; Reng. 
N° 53 $ 210.-; Reng. N° 57 $ 380.-; Reng. N° 59 
$ 220.-; Reng. N° 93 $ 930.- 

Precios totales: Reng. N" 17 $ 460.-; Reng. N" 
53 $ 420.-; Reng. N° 57 $ 760.-; Reng. N° 59 
$ 440.-; Reng. N° 93 $ 930.- 

Preadjudicatario: CALDERAS SALCOR CA- 
REN S. A. Suipacha 207, 1008. Capital Fede- 
ral. 

Renglones preadjudicados: N° 1 . 2, 3, 4. 5, 6. 
7. 8, 9. 10. 1 1, 12. 13. 14, 15, 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 



Precios unitarios: Reng. N° 1 $ 883.-; Reng. 
N° 2 $ 133.-; Reng. N° 3 $ 133.-; Reng. N° 4 
$ 377.-; Reng. N" 5 $ 60.-; Reng. N° 6 $ 68.-; 
Reng. N° 7 $ 22.-; Reng. N° 8 $ 16.-; Reng. N° 
9 $ 1.050.-; Reng. N° 10 $ 60.-; Reng. N° 1 1 
$ 179.-; Reng. N° 12 $ 34.-; Reng. N" 13 $ 7.-; 
Reng. N° 14 $ 8.-; Reng. N° 15 $ 29.-: Reng. N° 
16 $ 57.-; Reng. N° 17 $ 505.-; Reng. N° 18 
$ 89.-; Reng. N" 19 $ 374.-; Reng. N° 20 
$ 115.-; Reng. N° 2 1 $ 403.-; Reng. N° 22; Reng. 
N° 12.-; Reng. N° 23 $ 6.- 

Precios totales: Reng. N° 1 $ 883.-; Reng. N° 
2 $ 532.-; Reng. N° 3 $ 864.-; Reng. N° 4 
$ 377.-; Reng. N° 5 $ 240.-; Reng. N° 6 $ 272.- 
; Reng. N° 7 $ 88.-; Reng. N° 8 $ 64.-; Reng. N° 
9 $ 1.050.-: Reng. N° 10 $ 360.-; Reng. N° 1 1 
$ 358.-; Reng. N° 12 $ 340.-; Reng. N° 13 
$ 42.-; Reng. N° 14 $ 48.-; Reng. N° 15 $ 1 16.- 
; Reng.N" 16 $342.-; Reng. N° 17 $505.-; Reng. 
N° 18 $ 178.-; Reng. N° 19 $ 748.-; Reng. N° 20 
$ 230.-; Reng. N° 21 $ 806.-; Reng. N° 22 
$ 240.-; Reng. N° 23 $ 60.- 

e. 25/9 N° 36.330 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 41/94 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs., Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: BIOTRONICA. Sargento 
Cabral 1 75, 2700, Pergamino, PBA. 

Renglón preadjudicado: N° 1 . 

Precio unitario: Reng. N" 1 $ 13.400.- 

Precio total: Reng. N" 1 $ 13.400.- 

e. 25/9 N° 36.331 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 42/94 

Consulta del expediente: De 8 a 12 hs. y de 
12.30 a 15.30 Hs.. Liniers e Italia, Pergamino. 

Preadjudicatario: EDITORIAL CIENCIAS 
ADMINIT., Carlos Calvo 3269. 1230, Capital 
Federal. 

Renglón preadjudicado: N° 1. 

Precio unitario: Reng. N° 1 $ 700.- 

Precio total: Reng. N° 1 $ 700.- 

e. 25/9 N° 36.332 v. 25/9/95 



INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 63/95 
Expte. N° 3235/95 

Consulta del expediente: Diagonal Julio A. 
Roca 609. Piso I o . Oficina 102. Capital Federal, 
de 11 a 16 hs. 

Preadjudicatario: IMPRESORAINTERNACIO- 
NAL DE VALORES S. A. I. y C. 

Renglón adjudicado: 1 . 

Precio unitario: $ 0,069 

Precio total: $ 414.000,00 Por menor precio, 
e. 25/9 N° 36.333 v. 25/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
CDOHMM 

CONTRATACIÓN DD3ECTA N° 00047/95 

Consulta del expediente: Comando de Insti- 
tutos Militares, lunes a viernes de 8.00 a 13.00 
horas. 

Preadjudicatario: VIADELCO S. R. L., Miguel 
Cañé 1543, Villa Adelina. Bs. As. 

Precio unitario: 25500.00 

Precio total: 25500.00 

e. 25/9 N° 36.334 v. 25/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
CDO H MM 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 00048/95 

Consulta del expediente: Comando de Insti- 
tutos Militares, lunes a viernes de 8.00 a 13.00 
horas. 

Preadjudicatario: VIADELCO S. R. L.. Miguel 
Cañé 1543. Villa Adelina. Bs. As. 

Precio unitario: 12800.00 

Precio total: 12800.00 

e. 25/9 N° 36.335 v. 25/9/95 
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EJERCITO ARGENTINO 
CDO II MM 

CONTRATACIÓN DrRECTA N° 00049/95 

Consulta del expediente: Comando de Insti- 
tutos Militares, lunes a viernes de 8.00 a 13.00 
horas. 

Preadjudicatario: CONSTRUCCIONES SAN 
ISIDRO, Concordia 5372. Capital Federal. 

Precio unitario: 10900.00 

Precio total: 10900.00 

e. 25/9 N° 36.336 v. 25/9/95 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA LOGÍSTICA 
RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 16 

Consulta del expediente: Departamento de 
Compras, Bmé. Mitre 326, 3er. piso, local 310, 
Cap. Fed. de 10 a 15 hs. 

Preadjudicatario: PLANTA PROCESADORA 
DE PAPEL DE JUSTO DARACTS. A.. Entre Ríos 
475 (1754) Villa Lusuriaga, Bs. As. 

Renglón preadjudicado: ítems 1 y 2. 
$ 178.105,34 

Este precio incluye el 21 % del I. V. A. 

e. 25/9 N° 36.337 v. 25/9/95 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA LOGÍSTICA 
RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 36 

Consulta del expediente: Departamento de 
Compras, Bmé. Mitre 326, 3er. piso, local 310, 
Cap. Fed. de 10 a 15 hs. 

Preadjudicatario: PLANTA PROCESADORA 
DE PAPELDE JUSTO DARACTS. A., Entre Ríos 
475 (1754) Villa Lusuriaga, Bs. As. 

Renglón preadjudicado: ítems 1 y 2. 
$ 161.904,05 

Este precio incluye el 21 % del I. V. A. 

e. 25/9 N" 36.338 v. 25/9/95 



INSTITUTO DE ONCOLOGÍA 
"ÁNGEL H. ROFFO" 

LICITACIÓN PRTVADA N° 39 

Consulta del expediente: De 8.30 a 13.30 en 
Av. San Martín 5481. Capital, Departamento 
de Compras. 

Preadjudicatario: JORGE SIMÓN GRUVER, 
Campana 2841, 6 o piso E, Capital. 

Renglones preadjudicados: N° 13, 14. 

Precios unitarios: (13) 0,146 (14) 0,164 

Precio total: $ 1.235,20 

Preadjudicatario: LUMAR. Triunvirato 3736, 
Carapachay. 

Renglón preadjudicado: N° 2. 

Precio unitario: $ 38,68 

Precio total: $464.16 

Preadjudicatario: TIMUKA SACICI Y F.. Za- 
piola 3741, Capital. 

Renglones preadjudicados: N° 3. 4, 6, 8, 15, 
19, 23. 

Precios unitarios: (3) 0,39 (4) 0,42 (6) 0.87 (8) 
0.98 (15) 1.27 (19) 0.36 (23) 0.33 

Precio total: $ 1.055.48 

Preadjudicatario: EUQUI S. A.. Julián Alva- 
rez 151/3. Capital. 

Renglones preadjudicados: 1, 5. 7, 9. 10, 16. 
17, 18, 20, 21, 22, 24. 

Precios unitarios: (1) 17,90(5) 11.10(7)2.14 
(9) 0.20 (10) 0.22 (16) 0.82 (17) 2.35 (18) 0,34 
(20) 0,26 (21) 0.24 (22) 2.57 (24) 0,71 

Precio total: $ 479.72 

Preadjudicatario: DACYFA. José L. Cantilo 
4916. Capital. 

Renglones preadjudicados: N" 11. 12. 

Precios unitarios: (1 1) 0.0414 (12) 0,0321 

Precio total: $ 498.45 

e. 25/9 N° 36.339 v. 25/9/95 



EJERCITO ARGENTINO 
LMGB 

LICITACIÓN PRIVADA N" 29/95 

Consulta del expediente: Liceo Militar Gene- 
ral Belgrano.de lunesaviernes de 8. 30a 1 1.30 
horas. 

Preadjudicatario: ALESSANDRO RODOLFO 
MOGNO, Güemes 5551, C. P. 3000, Santa Fe. 

Precio total: $ 9.786.00 

e. 25/9 N° 36.340 v. 25/9/95 
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BOLETÍN OFICIAL N° 28.235 3 a Sección "Contrataciones' 



IMPRENTA DEL CONGRESO 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 504 

Consulta del expediente: En la División Con- 
trataciones de la Imprenta del Congreso de la 
Nación. Alsina 1889, Piso 1°, Capital Federal, 
en el horario de 14.00 a 18.00 hs. 

Preadjudicatario: PAPELERA TEL- ROL S. A.. 
Av. del Barco Centenera 2671, Capital Federal. 

Renglón preadjudicado: N° 1 (único). 

Precio unitario: N° 1) $ 29,40 

Precio total: N" 1) $ 20.580,00 

e. 25/9 N° 36.341 v. 25/9/95 



C. N. E. A. - DEPARTAMENTO 
REGIONAL CUYO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 03/95 
Expediente 06/95 

Consulta del expediente: De 8.00 a 16.30 
horas. Azopardo 313, Godoy Cruz, Mendoza. 



Preadjudicatario: COSMONOVA, Galería 
"Tonsa". Local N° 14 (5500). Mendoza. 
Renglón (1). 

Precio unitario: $ 2.180.= 
Renglón (2). 

Precio unitario: $ 850.= 
Renglón (3). 

Precio unitario: $ 695.= 
Precio total: $ 3.725.= 
El precio incluye I. V. A. 

e. 25/9 N" 36.342 v. 25/9/95 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN (e. 1.) 
CONTRATACIÓN N°: 5987-95 

Consulta del expediente: 10,00 a 16,00 ho- 
ras, en Alsina N" 470. 5 o Piso, Capital Federal 
(Contrataciones). 

Preadjudicatario: COMAHUE SEGURIDAD 
PRIVADA S. A. 

Renglón preadjudicado: Contratación de los 
servicios de portería, seguridad y vigilancia. 



Precio unitario: $ 792.00 precio mensual rVA 
incluido. 

Precio total: $ 185.328 IVA incluido. 

e. 25/9 N° 36.343 v. 25/9/95 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS T 
VÍAS NAVEGABLES 
DEPARTAMENTO DISTRITO 
PARANÁ SUPERIOR 



LICITACIÓN PUBLICA N° 1 1-DDPS/ 
1995 



Consulta del expediente: División Compras y 
Suministros (Oficina de Compras), Departa- 
mento Distrito Paraná Superior, Av. Lib. Gral. 
San Martin N° 1301, Corrientes. 



Preadjudicatario: ANTONIO LONGO, Av. Gral. 
Frías 860, Lomas de Zamora. Buenos Aires. 
Renglón Único. 
Precio total: $ 47.940,00 

e. 25/9 N" 36.344 v. 25/9/95 



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
FRONTERAS 

LICITACIÓN PRIVADA N° 619/95 



Consulta del expediente: Unidad de Apoyo 
Administrativo Contable (Área Compras) Of. 
225, 2do. piso. Bmé. Mitre 1471. Cap. en el 
horario 9.30 a 13.00 hs. 

Preadjudicatario: ANALISTAS EMPRESARIOS 
S. R L. 

Renglón preadjudicado: N 1 . 

Precio total: $ 5.034,00 

e. 25/9 N" 36.349 v. 25/9/95 
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CONSTITUCIÓN 
DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Santa Fe - Paraná 
-1994- 



SEPARATA N 2 250 
$ 3,80 



MINISTERIO DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE ASUNTOS REGÍSTRALES 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 




SUSCRIPCIONES 

Que vencen el 30/9/95 



INSTRUCCIONES PARA SU RENOVACIÓN: 

Para evitar la suspensión de los envíos recomendamos realizar la 
renovación antes del 26/9/95. 

Forma de efectuarla: 

Personalmente: en Suipacha 767 en el horario de 9.30 a 12.30 y 
de 14.00 a 15.30 Horas. - Sección Suscripciones. 

Por correspondencia: dirigida a Suipacha 767, Código Postal 1008 - 
Capital Federal. 

Forma de pago: 

Efectivo, cheque, giro postal o bancario extendido a la orden de FONDO 
COOPERADOR LEY 23.412. 

Imputando al dorso "Pago suscripción Boletín Oficial, Nombre, N 9 de 
Suscriptor y Firma del Librador o Libradores". 



NOTA: Presentar fotocopia de CUIT 



TARIFAS ANUALES: 



1 a. Sección Legislación y Avisos Oficiales 
2a. Sección Contratos Sociales y Judiciales 
3a. Sección Contrataciones 
Ejemplar completo 



$ 200.. 

$ 225.- 

$ 260/ 

$ 685. 



Para su renovación mencione su N 9 de Suscripción 



No se aceptarán giros telegráficos ni transferencias bancarlas 



RESOLUCIONES N 9 : 030/95 M.J. 

279/95 S.A.R. 
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